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Extrait pour publication 

Fin de convention de domiciliation 


Conceme: IMMVESTOR 

Societe a responsabilite limitee 
B176421 


Le domiciliataire FIDU-CONCEPT SARL, immatricule sous le numero B38136, denonce le fait que la convention de 
domiciliation a pris fin. Les effets de la convention et les obligations qui en decoulent cessent a partir de la date de depot 
de la denonciation au registre de commerce et des societes, a savoir le 05/01/2017. 

Siege denonce : 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte 
L-1331 Luxembourg 
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